X. STANISLAW STEPINSKI 


h. Kanonik Katedralny Wileński, b. Dziekan Dekanatu Bolechowickiego, Proboszcz w Pleszowie, 


urodzony 1831 r., wyświęcony 1855 r., po długiej a dolegliwej chorobie, 


opatrzony SS. Sakramentami, zasnął w Panu d. 29 Marca 1893 r. 


<DL> 


Pogrzeb odbędzie się w Niedzielę dnia 2 Kwietnia b. r. o godzinie 4 popołudniu 
w Pleszowie, na który stroskane siostry, Wielebne Duchowieństwo, Krewnych 
i Znajomych zapraszają. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we Czwartek d. 13 Kwietnia b. r. w Kościele Pleszowskim. 


